JOAGHIM DZIEDZIGKI 


emer. Radca Dworu 
c. k, Najwyższego Trybunału sądowego i kasacyjnego 
w Wiedniu, 
Kawaler Orderu Cesarza Leopolda, 


przeżywszy lat 75, zasnął w Panu dnia 8 Kwietnia 
1898 r. w Krakowie. 


Az 


W glebokim zalu pograzona rodzina zaprasza Krewnych, 

Kolegów i Przyjaciół na obrzęd pogrzebowy, który sie 

odbędzie w Niedzielę dnia 10 b. m. o godz. 4 popoł. 

z domu pod l. 6 przy ulicy Radziwiłłowskiej, wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


DAUŁAAKIA „„(ŻA5%% W KRAKOWIE. 


